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Mgr inż. ALEKSANDRA ZOFIA 


COMPAŁA 


PRACOWNIK ZAKŁADU CHEMII ROLNEJ W.S.R. W KRAKOWIE 
NASZA JEDYNA NAJDROŻSZA CÓRKA 


przeżywszy lat 30, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 13 sierpnia 1972 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z Kościsła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we środę 16 sierpnia br. o godz. 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


RODZICE I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w ya dnia o godzinie w kościele parafialnym w Mogile. 7 


) i. 


MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
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